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Résumé. - - 38 taxons nouveaux, marins et d'eau doucc, appartenant à 14 genres, ont été 
décrits en microscopie photonique et en microscopie électronique à balavage. Les échantillons 
proviennent de Tahiti et ont été récoltés à la surface du lae de Vahiria et des lagons de Faaa et de 
\агао, au moyen d'un filet de 40 um de vide de maille. Le binôme Mastogloia splendida | Gregory? 
Cleve, servant à désigner deux espèces différentes, a été rejeté en tant que nomen nudum et rem- 
placé par deux nouvelles combinaisons : .M. gregorti et M. punctatissima (теуі . 


Abstract. — 35 new taxa of marine and freshwater diatoms, belonging to 14 genus. and 
collected with a net in the Vahiria lake and the Faaa and Vairao lagoons in Tahiti (French Poly- 
nesia) were observed under light and scanning electron microscope. Attention has been also devo- 
ded to 2 different species. called Mastogloia splendida (Gregory) Cleve and which have been sepa- 
rated into M. gregorit and M. punctatissima (Greville). 


Les échantillons observés correspondent à des prélèvements effectués mensuellement 
à Fahiti dans le cadre d'une convention DIR. C. E. N./Muséum : ces récoltes ont été effeetuces 
de janvier 1972 à décembre 1973 dans les legons de Faaa et de Vairao ainsi que dans le lac 
de Vahiria. Dans de précedentes publications ‘14-15-16 , nous avons déjà décrit des espèces 
rares ou nouvelles provenant de Tahiti : dans ces mémes publications, nous avons situé 
ces lieux de prélèvement et précisé matériel et méthodes emplovés pour prélever, traiter et 
observer ces diatomées en microscopie photonique et électronique. 

Nous avons classé les taxons nouveaux par ordre alphabétique sans séparer les dia- 
lomées pennées des diatomées eentriques ear ces dernières ne comptent que deux repré- 
sentants nouveaux ; par contre, nous avons séparé les nouveaux taxons des eombinaisons 
nouvelles. 

Chaque fois que cela a semblé nécessaire, nous avons comparé le nouveau taxon aeve 
celui, déjà décrit, qui s'en rapprochait le plus, de facon à préciser leurs differences. 


* Laboratoire de Cryptogamie, Muséum national d'Histoire naturelle, 17, rue de Buffon, 75005 Paris 
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AMPHIPRORA Ehrenberg, 1841 


Amphiprora quinquegibba n. sp. 
(Pl. TL, T3 


Valvae angustae, 100-110 um longae, 9-10 um latae, raphe leniter undulata. Pars dorsalis 
biconcava margaritis ornata, pars ventralis biconvexa margaritis ornata ; striae transversae 20 
in 10 um, margaritae 5-6 in 10 um. 


Les valves sont étroites et présentent, en vue valvaire, une bordure ventrale bicon- 
cave, ondulée, avec 5 bosses et une bordure dorsale biconvexe. Le raphé est légèrement 
ondulé et la valve est ornée de stries transversales, 20 en 10 um. La partie marginale dorsale 
forme une aile qui est ornée de petites perles rondes, 5 à 6 perles en 10 um. 


Dimensions : longueur apicale 100-110 um, largeur transapicale 9-10 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao (Tahiti). 
Type : préparation n9? 470. 


A. bustedit Meister (1937 : 264, Taf. 8, fig. 2-3-4) 718] possède une valve beaucoup 
plus large que celle de А. quinquegibba, une partie dorsale plus bombée et des apex plus 
recourbés ; les perles de l'aile dorsale, qui est plus développée, sont plus grosses et moins 
resserrées, 4 en 10 um. 


AMPHORA Ehrenberg, 1840 


Amphora granulata var. biggibosa n. var. 


(Pl. TI, 22) 
Réf. : A. granulata Gregory, 1857 : 525, pl. 14, fig. 96, [6]. 


. Differt а typo depressione іп medio latere dorsuah, apicibus capitatis ad dorsualem latus 
leniter. curvatis. 


La variété biggtbosa se différencie de l’espèce-type par la présence d'une dépression 
dans le milieu de la partie dorsale ainsi que par des apex plus fortement capités et légère- 
ment incurvés vers la partie dorsale. Le raphé est droit et la valve porte 20 stries transver- 
sales en 10 um. 


Dimensions : longueur apicale 45-55 um, largeur transapicale 9 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao (Tahiti). 
Type : préparation n? 395. 
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Amphora grevilleana var. indentata n. var. 


(PI. II, 28 
Réf. : A. grevilleana Gregory, 1857 : 73, pl. 1, fig. 36, [6]. 


Differt a typo depressione in medio dorsuali latere, ventrali latere undatiore, apicibus capi- 
tatoribus, striis latioribus 8 in 10 um. 


La variété indentata se différencie de l'espéce-tvpe par sa dépression médio-dorsale, 
par sa bordure ventrale plus ondulée, par des apex plus fortement capités et des stries 
transversales plus larges, 8 en 10 um. 


Dimensions : longueur apicale 80-90 um, largeur transapicale 11 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 


Jupe : préparation n? 461. 


Amphora íriseriata n. sp. 
(PL И, 17) 


Valvae semi-lanceolatae, 50-60 um longae, 10-11 um latae, dorsuale latus curvatum, ventrale 
latus in medio parte gibberum. Apices ad ventrum leniter curvatae, raphe ventrali lateri parallela. 
Valvae ornatae duis seriebus dorsalibus unaque serie ventrali striarum transversarum, 7 in 10 um. 


Les valves sont semi-lancéolées avec des bordures dorsales fortement bombees et des 
bordures ventrales renflées au niveau de l'aire centrale. Les apex sont légèrement recourbés 
vers la face ventrale et le raphé est parallèle à cette dermére. La valve porte 3 séries de 
stries bien distinctes, une série ventrale et deux séries dorsales distantes l’une de l'autre 
dans la partie médiane de la valve mais contiguës près des apex : il v a 7 stries transversales 


en 10 um. 


Dimensions : longueur apieale 50-60 um, largeur transapicale 10-11 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Jupe : préparation n9 444. 

A. triseriata diffère de А. graeffit (Grunow, 1375, an А. Зсимірт, pl. 25. fig. 42) (17) 
Cleve, dont les stries ventrales sont peu développées alors que les stries dorsales sont iden- 
tiques à celles de A. triseriata. Амоввк (1974 : 294, pl. 3, fig. 3) figure un spéennen d Amphora 
qu'il nomme А. graeffii : ce spécimen n езі pas typique et correspond vraisemblahblement 
à une forme de transition entre A. graeffiv et А. trisertata. 


BIDDULPHIA Gray, 1821 


Biddulphia tahitiensis n. sp. 
(Pl. ІШ, 39) 


Cellulae solitariae, rectangulares, 30-40 um altae, apud quemque angulum unum cornu feren- 
tes; valvae in medio inflatae, duabus longis spinis ornatae. Puncta һехаропаһа, 6-7 in 10 um, 
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sub cornua interrupta ; cingulum angustum sparse punctatum. Valvae ellipticae ad apices angustae, 
65-76 um longae, 30-40 um latae, punctatae, 6-7 in 10 um, duis. transversalibus nudis areis 


divisae. 


En vue connective, la cellule est quadrangulaire et porte à chaque angle une corne 
trés développée, 30 um environ, dont la hauteur est sensiblement égale à celle du test. 
Le centre de la face valvaire est renflé et porte 2 épines plus longues que les cornes angu- 
laires. La face valvaire et le manteau portent des ponctuations hexagonales, ба 7 en 10 um, 
interrompues à la base des cornes angulaires ; la ceinture est étroite et irréguliérement 
ponctuée, En vue valvaire, la valve est elliptique avee deux extrémités allongées et cons- 
trictées correspondant aux cornes angulaires. La face valvaire est divisée en 3 parties par 
2 bandes minces transversales, non ponctuées. Les cellules sont solitaires. 


Dimensions : diamètre cingulaire 65-76 um, hauteur pervalvaire 30-40 um, 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Туре : préparation n° 408. 


B. tahitiensis se différencie de В. cingulatum Mann (1925 : 35, pl. 7, fig. 5-6) [11] par 
les caractéristiques suivantes : en vue connective, la hauteur pervalvaire de D. cingulatum 
est double de celle de B. tahitiense et le rapport < longueur des cornes angulaires/hauteur 
pervalvaire » est de 1 pour notre espèce et de 1/2 pour celle de Many ; en vue valvaire le 
contour de В. cingulatum est ondulé et beaucoup plus arrondi que celui de B. tahitiensis. 


CAMPYLODISCUS Ehrenberg, 1840 


Campylodiseus pseudowallichianus n. sp. 
(РІ. LA. Ж) 


Valvae suborbiculatae, diameter 90 um, ай centralem aream costas longas et tenues conver- 
gentes, A 1n. 10 um, spinis ornatae, Apud marginem valvae costae parvae inter longas costas ordi- 
natae. 


Les valves sont subeirculaires et portent de longues et minces côtes qui convergent 
vers la zone centrale ellipsoidale ` ces côtes sont au nombre de 3 en 10 um et portent des 
épines costales dressées perpendiculairement et régulièrement espacées, 8-9 en 10 um. La 
bordure de la valve porte des côtes courtes et minces intercalées entre les grandes. L'aire 
centrale est lisse. 


Dimensions : 90 um de diamètre. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Type : préparation n° 462. 


С. pseudowallichianus est différent de C. wallichianus Greville (1863 : 13, pl. 1, fig. 4) 
(8j qui ne porte pas de petites côtes marginales et qui a un nombre supérieur de grandes 
côtes et d'épines costales en 10 um ; en outre, l'aire centrale de C. wallichianus est plus 
étroite. 
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Campylodiscus punctulatoides n. sp. 


(РІ. II, 49) 


Valvae suborbiculatae, diameter 80 um. Costae crassae punctatae circum centralem aream 
ordinatae, 2 in 10 um : costae parvae, біп 10 um, apud marginem valvae inter longas costas depo- 
sitae. Centralis area non punctata, quatuor rugis diagonalibus ornata. 


Les valves sont subeirculaires et portent de fortes côtes, 2 еп 10 um. régulièrement 
disposées autour d'une aire centrale ellipsoidale : ces côtes sont ornées de ponctuations 
qui leur donnent un aspect strié. La marge valvaire est ornée de courtes et fortes côtes 
intercalées entre les grandes, 6 à 8 en 10 pm. L'aire centrale est lisse et porte 4 plis en relief, 
opposés deux à deux et disposés en diagonale. 


Dimensions : 80 um de diamètre. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Type : préparation по 327. 


Cette espèce se différencie de C. punctulatus Grunow |1822, іп A. зенмізт. pl. 17, 
fig. 4) 117) par des côtes plus développées et par la forme et la. décoration de l'aire. cen- 


trale. 


COCCONEIS Ehrenberg, 1838 


Cocconeis vairaensis n. Sp. 


(PL II, 21) 


Valvae ellipticae, 18-28 um longae, 9-14 um latae. Epithecis apud. pseudoraphidem margi- 
nemque depressa, axillaris area depressa, striae transversae punctatae, 22-23 in 10 ит, interruptae 
ad relinquendum duae nudae areae, puncta in longitudinalibus undulatis lineis disposita, Hy pothecis 
depressa in medio valve ex utraque parte raphidis, rhaphe sigmoidea, area axillaris angusta ; striae 

n lineis longitudinalibus undulatis dispo- 


transversae punctatae radiantes, 22-23 in 10 um, puncta 1 
sita apud marginem evidentiora. 


L'épithèque est elliptique, déprimée sur les bords longitudinaux et au niveau du pseudo- 
raphé : l'aire axiale est sigmoide, bien développée, amincie à ses extrémités, et l'aire cen- 
trale n'est pas différenciée. Les ponetuations sont allongées et alignées en stries transapi- 
cales radiales, 22-23 en 10 um ; les stries sont interrompues pour laisser place à deux aires 
longitudinales médianes parallèles au contour de la valve. L'hvpothéque est elliptique, 
déprimée dans la partie médiane située de part et d'autre du raphe : l'aire axiale est sig- 
moide et étroite, l'aire centrale est très réduite et le гарһе est sigmoide. Les ponctuations 
sont arrondies, décussées et plus marquées à la périphérie ; elles forment des stries transa- 
picales radiales, 22-23 en 10 um. 

Dimensions : longueur apicale 18-28 um, largeur transapicale 9-15 um. 


Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Type : préparation по 438. 
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GOMPHONEMA Agardh, 1824 


Gomphonema vaipohense n. sp. 


(РІ. IT, 16) 


Valvae lanceolatae, 70-75 um longae, 18-19 um latae, apud polos constrictae ; polus superior 
capitatior polo inferiore. Rhaphe recta, axialis area linearis, in media parte leniter dilatata ; cen- 
tralis area non distincta nihil singulare punctum ferens. Striae punctatae, 7 in 10 um, polis centra- 
lique parte radiantes. 


Les valves sont lancéolées, hétéropolaires et les extrémités sont. capitees ; l'extrémité 
distale est plus développée que la proximale, ornée des écussons caractéristiques ; le raphé 
est rectiligne, l'aire axiale est bien développée et l'aire centrale ne porte pas de ponctuation 
isolée. Les ponetuations sont arrondies et alignées en stries, radiales dans la partie centrale 
et les apex mais parallèles dans les parties intermédiaires de Ја valve : il y а, en 10 um, 
7 stries transapicales et 8 à 9 ponctuations. 


Dimensions : longueur apicale 70-75 um, largeur transapicale 18-19 um. 
Habitat : eau douce, lac Vahiria et rivière Vaipohe. 
Type : préparation n? 401. 


GYROSIGMA Hassal, 1845 


Gyrosigma elegans n. sp. 


(PL І, 1) 


Valvae leniter sigmoideae anguste lanceolatae, apicibus subacutis, 18-19 um latae, 140-160 um 
longae. Hhaphe sigmoidea ad apices excentrica, in medio parte valvae prominescens. Area centralis 


minima, area axialis angustissima ; striae longitudinales Inconspicuae, striae transversales сіге ет 
20 in 10 um. 


Les valves sont trés légérement sigmoides et les bords presque parallèles ; le гарһе 
est sigmoide, très excentrique aux apex et saillant dans la partie médiane. Les aires axiole et 
centrale sont trés étroites ; les stries transversales sont bien marquées, 18-20 en 10 um, 
mais les stries transversales peu visibles. 


Dimensions : longueur apicale 140-160 um, largeur transapicale 18-19 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 


Type : préparation n° 1201. 


G. elegans diffère de G. dubium Meister (1935 : 101, fig. 73-74) [12] dont la valve est 


plus étroite, le raphé bien moins excentrique et les stries transversales plus nombreuses. 
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Gyrosigma elegans var. recurvum n. var. 


(I. L A 
Differt а typo valva magis sigmoidea angustioreque. 


La variété se distingue de l'espéce-type par une valve plus allongée et plus sigmoide 
dont les extrémités sont plus étroites. 


Dimensions : longueur apicale 140-160 um, largeur ітапѕарісаіе 16-18 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Type : préparation по 417. 


Gyrosigma gibbosum п. sp. 
бе L 44 


Valvae lineares, 120-130 um longae, 20-21 um latae, apicibus gibberis abrupte terminatis. 
Hhaphe sinuosa, axialis area angusta, centralis area late rotundata. Striae transapicales, 20 in 


10 um, striae longitudinales 18 in 10 um. 


Les bords valvaires, parallèles dans la partie centrale, s'élargissent aux extrémités 
qui se terminent brusquement, ce qui donne à la valve cet aspect gibbeux caractéristique. 
Le raphé est trés sinueux, l'aire axiale est réduite et l'aire centrale arrondie et moyenne- 
ment développée. Les stries longitudinales suivent le contour du raphé et sont de méme 
force que les transversales : il y a 18 stries longitudinales et 20 stries transversales en 10 um. 


Dimensions : longueur apicale 120-130 um, largeur transapicale 20-21 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Jupe : préparation n? 478. 


G. gibbosum diffère de G. obliquum (Grunow in Creve et GnuNow, 1880 : 56) [4] Boyer 
par une aire centrale plus développée et un raphé ondulé. 


Gyrosigma inflatum n. sp. 


(РІ. I, 4) 


Valvae leniter sigmoideae marginibus quasi parallels, 200-220 um longae, 45-50 um latae. 
hhaphe sigmoidea in medio valvae excentrica et fortiter carinata ; axialis area centralisque angus- 
tae. Transapicales striae 25-28 in 10 um, longitudinales strrae 30-32 in 10 um. 


Les valves sont légèrement sigmoides ; le raphe est sigmoide, saillant et fortement 
excentrique. Les aires centrale et axiale sont étroites. Les stries transapicales sont bien 
marquées, 25-28 en 10 um, contrairement aux stries longitudinales qui sont plus fines, 
30-32 en 10 um, et parallèles au raphé sauf au niveau du nodule médian ou elles sont con- 


^ 


centriques à ce dernier. 
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Dimensions : longueur apicale 200-220 um, largeur transapicale 45-50 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 

Type : préparation n° A. 


Gyrosigma reversum n. sp. 


ІРІ. 1, 9) 


Valvae sigmoideae, 65-70 um longae, 20 um latae, apicibus acutis. Rhaphe recta, ахтаһя area 
angusta, centralis area transapicaliter dilatata. Transapicales striae 20 in 10 um, longitudinales 
striae delicatiores, 22 in 10 um, perturbatae circum centralem nodulum. 


Les valves sont sigmoides et amineies aux extrémités, Le гарһе est rectiligne, l'aire 
axiale est étroite et l'aire centrale élargie transversalement. Les stries transapicales sont 
bien visibles, 20 en 10 um, et les stries longitudinales beaucoup moins, 20-22 en 10 um ; 
la striation de la valve est irrégulière autour de l'aire centrale. 


Dimensions : longueur apicale 65-70 um, largeur transapicale 20 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Type : préparation n? 437. 


Gyrosigma lanceolatum n. sp. 


(Pl. 1, 10; pl. IV, 47-49) 


Valvae leniter sigmoideae, lanceolatae, 150-165 um longae, 20-22 um latae, leniter apud een- 
tralem nodulum inflatae. Rhaphe leniter sinuosa, axialis area angusta, centralis area parva rotun- 
data. Transapicales striae 19-20 in 10 um, longitudinales 18-19 in 10 um eireum centralem nodu- 
lum perturbatae. 


Les valves sont faiblement sigmoïdes, fusiformes et légèrement renflées au niveau de 
l'aire centrale. Le тарһе est très légèrement ondulé, l'aire axiale est trés étroite et l'aire 
centrale arrondie et peu développée. Les stries transaptcales sont de même force que les 
stries longitudinales, 19 à 20 stries en 10 um ; les stries longitudinales sont parallèles au 
raphé mais irrégulières au niveau de l'aire centrale. 


Dimensions : longueur apicale 150-165 um, largeur transapicale 20-22 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
T'ype : préparation n° 428. 


La valve de G. compactum (Greville, 1857 : 12, pl. 3, fig. 9) КА Cleve est plus large 
que celle de 6. lanceolatum ; de plus, ses stries sont moins nombreuses en 10 um et sa valve 
n'est pas renflée dans la partie médiane. 


Gyrosigma spathulatum n. sp. 


(РІ. IV, 42-46) 


| Valvae longissimae, 390-400 um longae, 10 um latae, in mediis partibus angustatissimae, 
apicibus spathulatis ad idem latus versis. Haphe recta excepto ultimas partes excentricas apud 
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apices. Centrals area parva rotundata, axialis area modice lata. Siriae transapicales et longitu- 
dinales similiter densae, 25 in 10 um. 


Les valves sont trés allongées, amincies dans les parties intermédiaires et présentent 
des extrémités spatulées tournées du méme cóté en raison de la torsion à 1809 de l'une 
d'entre elles. Le raphé est rectiligne mais au niveau des apex il devient brusquement excen- 
(rique et suit la bordure convexe. Les stries longitudinales et transversales sont d'égale 


force, 25 en 10 um. 


Dimensions : longueur apicale 350-400 um, largeur transapicale 10 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
lype : préparation n? 377. 


(z. spathulatum se rapproche de l'espèce décrite par Meisrer (1935 : 103, fig. 84) [12] 


sous le nom de Pleurosigma naja qui, pour autant qu on puisse en juger d'après sa descrip- 
Поп et son illustration incomplète, est un Gyrosigma : notre espèce s en différencie toute- 


lois par la forme générale de la valve, la longueur et le nombre de stries en 10 um. 


Gyrosigma uncinatum n. sp. 


(Pl. I, 3) 


Valvae fusiformes apicibus dilatatis et uncinatis, 90-95 um longae, / um latae. Rhaphe recta 
excepto ultimas partes excentricas apud apices. Axiahs et centralis areae angustissimae ` striae 
transapicales 15 in 10 um, striae longitudinales 1neonspicuae. 


Les valves sont fusiformes mais les apex sont élargis et recourbés en forme de crosse. 
Le raphé est reetiligne sauf au niveau des apex où il subit un décrochement et suit la bordure 
eXterne convexe de l'apex. Les aires axiale et centrale sont étroites : les stries transapicales 
sont au nombre de 15 en 10 um et les stries longitudinales difheiles à. observer. 


Dimensions : longueur apicale 90-95 um, largeur transapieale / um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
lype : préparation n? C. 


LICMOPHORA Agardh, 1827 


Licmophora pinnulata n. sp. 


(Pl. I, 14) 


Valvae cuneatae, 110-120 um longae, 23-25 um latae, in media parte dilatatae ` polus superior 
lanceolatusanguste, polus inferior fortiter constrictus. Axialis area recta angustaque, striae trans- 


versae convergentes 12-14 in 10 um. 


les valves sont cuneiformes, leur partie centrale est élargie, les extrémités distales 
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sont étroitement lancéolées et les proximales fortement constrictées. L'aire axiale est 
étroite et rectiligne et les stries transversales sont convergentes еі nettement ѕерагееѕ, 


12 à 14 en 10 um. 


Dimensions : longueur apicale 110-120 um, largeur transapicale 23-25 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. | 
Type : préparation n° 1112. 


MASTOGLOIA Thwaites, 1856 


Mastogloia aspera f. lanceolata n. f. 


(PI. ПІ, 29) 
Réf. : M. aspera Voigt, 1942 : 5, fig. 31, |18. 


Differt а typo apicibus lanceolatis. 


Cette forme se différencie de l'espéce-type par des extrénutés lancéolées. 


Dimensions : longueur apicale 40-46 um, largeur transapicale 22-24 um. 
Habitat : mann, lagon de Vairao. 
Type : préparation n° 395. 


Mastogloia acutiuscula var. vairaensis 


(PT. "Ww ЗТ 
Réf. : M. acutiuscula Grunow, 1883, in CLeve : 495, [3]. 


Differt a typo valvis lanceolatis et numero striarum transversarum, 18-20 іп 10 um. 


Diffère de l'espéce-type par sa forme lancéolée et le nombre plus faible de stries trans- 


versales, 18-20 en 10 Im. 


Dimensions : longueur apicale 22-26 um, largeur transapieale 11-12 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Jupe : préparation n° 361. 


Mastogloia bourrellyana n. sp. 


(РІ. III, 30) 


Valvae elliptico-Ianceolatae apieibus obtusis, 43-47 um longae, 10 ym latae. Rhaphe leniter 
undulata, ін axilları area ad idem latus incurvata ; striae paulum radiantes 30-35 in 10 um. \xi- 
laris area angusta ad centrum dilatata, centralis area inaequalis. Marginales loculi rectangulares 
ad apices attingentes, 1 um latae, 13-15 in 10 um. 


Les valves sont elliptico-lancéolées avec des extrémités arrondies. Le raphé est fai- 
blement ondule et ses extrémités proximales sont recourbées du méme cóté sur l'aire cen- 


gram 
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trale qui est dissymétrique. L'aire axiale est étroite mais s'élargit prés de l'aire centrale. 
Les stries sont trés fines et légèrement radiales, 30-35 en 10 um. Les chambres internes 
sont rectangulaires, 1 um de large, et l'on en compte 13 à 15 en 10 um : les chambres sont 
présentes tout le long de la paroi jusqu'à l'apex. 


Dimensions : longueur apicale 43-47 um, largeur transapicale 10 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Jupe : préparation n° 369. 


M. bourrellyana se différencie de M. chersonensis А. Schmidt (1893, pl. 186, fig. 31-32) 
|17] dont la taille de la valve et des chambres est supérieure. 


Mastogloia citroides n. sp. 


(PI. IL, 28) 


Valvae ellipticae apicibus rostratis, 20-25 um longae, 10-11 um latae. Hhaphe recta, area 
centralis et axialis angustae. Striae transversae punctatae radiantes, 18-20 in 10 um, puncta. 25 
24 in 10 um. Locul rectangulares marginibus interioribus convexis, ad apices non attingentes ; 


loculi 3 um latae, 6 in 10 um. 


Les valves sont elliptiques et les extrémités sont rostrées ; le raphé est rectiligne et les 
aires centrale et axiale sont étroites. La valve est ornementée de ponctuations arrondies, 
25-27 en 10 um, qui forment des stries transapicales radiales, 18-20 en 10 um. Les chambres 
internes sont rectangulaires et leur bord interne libre est convexe ; elles sont fixées sur la 
partie médiane du manteau et se continuent jusqu'à Гарех par l'intermédiaire d'une bre- 
telle cellaire. ПІ v à 6 chambres par demi-valve et chaque chambre mesure A um de large 


et 1,6 um de haut. 


Dimensions : longueur apicale 20-25 шт. largeur transapteale 10-11 um. 
{Habitat : marin, lagon de Faaa. 
Jupe : préparation n° 1418. 


Cette espèce est proche de .М. occulta Voigt (1952 : 440, pl. A fig. 22) (18; dont elle 


se différencie par les apex rostrés, la ponetuabion plus dense qui forme des stries radiales 


et les dimensions de la valve. 


Mastogloia grana n. sp. 
рі. ПІ, 3v) 


Valvae ellipticae apicibus capitatis, 18-20 um longae, 9 um latae. Rhaphe recta extremita- 
bus apud centralem aream ad idem latus leniter curvatis. Area axillaris angusta et centralis area 
modice rotundata, Striae transapieales punetatae, Іліп 10 um, puncta elongata apud eentralem 
aream sed apud marginem rotundata. Loculi reetangulares, inter se aequales, ad apiees prope 
attingentes, marginibus interioribus convexis ` loenh 1.5 пт lati, 5 in 10 uan. 

Les valves sont elhptiques et les apex capités : le raphé est rectiligne mais ses extremi- 

a ы De 7 " 5 — , 1. ^ ` ” 2 4 ? ue | B. 
tés sont, au niveau de l'aire centrale. légèrement recourbées du méme côté. Late axiale 
est trés étroite et l'aire centrale arrondie et moyennement développée. Les ponctuations 
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sont de taille inégale : elles sont allongées près de l'aire axiale, 1,5 um de long, puis elles 
se raceourcissent au fur et à mesure qu'elles se rapprochent du bord où elles sont arron- 
dies ; il v a 14 stries transapicales еп 10 um. Les chambres internes sont égales et carrées, 
et leur bord interne libre est convexe ; elles s'interrompent avant Гарех et mesurent 1,5 um 
de côté. 


Dimensions : longueur apicale 18-20 um, largeur transapicale 9 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Type : préparation n? 327. 


Cette espèce est différente de М. corsicana var. capitata. Meister (1935 : 93, fig. 25) 
12 en raison de sa plus petite taille, de son raphé droit et non pas ondulé, de la forme de 
ses ponctuations et de la taille des loges internes. 


Mastogloia nuiensis n. sp. 


(Pl. ІП, 35) 


V alvae elliptico-lanceolatae, 23-25 um longae, 10 um latae; rhaphe recta, centralis area angusta, 
centralis area transapicaliter dilatata. Striae transversae punctatae leniter radiantes, 20-22 in 
10 um. Locul inaequales, loculus. centralis magnus, a latere minores; magnus loculus 4,5 um 
longus, 2,5 um latus. 


Les valves sont elliptico-lancéolées et le raphé est rectiligne. L'aire centrale est ellip- 
solidale et élargie transversalement, l'aire axiale est étroite. Les stries transversales sont 
légèrement radiales, 20-22 en 10 um. Il y a 3 chambres inégales par demi-valve : une grande 
chambre, 4,9 um de long et 2,5 um de large, entourée par deux chambres plus petites, 
9 шт de long. La paroi interne libre de ees chambres а un contour polygonal. 


Dimensions : longueur apicale 20-22 um, largeur transapicale 10 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Jupe : préparation n° 104. 


Mastogloia perfecta n. sp. 
(РІ. III, 32) 


Valvae elliptico-lanceolatae, 44-46 pm longae, 20-22 um latae. Rhaphe recta vel paulum 
undulata. Axilaris area et centralis area angustae, transapicales striae punetatae, 12-13 in 10 um, 
puncta hexagonales, Б in 10 um. Loculi rectangulares inter se aequales, 4 um longi, 1,35 um lati, 
prope ad apices attingentes, marginibus interioribus concavis. 


Les valves sont elliptico-lancéolées, le raphé est droit ou faiblement ondulé. Les aires 
axiale et centrale sont trés étroites et les ponetuations hexagonales et décussées, 6 en 10 um, 
forment des stries transversales, 13 en 10 um. Les chambres internes sont petites, égales, 
rectangulaires et ont leur bord libre interne concave. Ces chambres se continuent presque 


jusqu'à l'apex, mesurent 4 um de long et 1,3 um de large. 
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Dimensions : longueur apicale 44-46 um, largeur transapicale 20-22 um. 

Habitat : marin, lagon de Vairao. 

Jupe : préparation n° 469. 


Mastogloia pisciculus var. staurophora n. var. 


(PI. ІП, 36) 
Réf. : M. pisciculus Cleve, 1895 : 557, pl. 2, fig. 3, ЕП 


Differt а typo area centrali stauriforme dilatata. 


Cette variété diffère de l'espéce-type par son aire centrale en stauros, 


Dimensions : longueur apicale 60-65 um, largeur transapicole 22 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Туре : préparation n? 418. 


CLEvE indique dans sa diagnose que son espèce possède une aire centrale petite et 
arrondie ; Ноѕтерт (1933 : 558, fig. 990) [10] figure deux spécimens, semblables à l'espéce- 
type, qui encadrent un troisième spécimen dont l'aire centrale est en forme de stauros. 
ll nous a paru nécessaire de différencier les individus avec stauros en créant la variété 


staurophora. 


Mastogloia tautirensis n. sp. 


(Pl. III, 34) 


Valvae elliptico-lanceolatae apicibus leniter capitatis, 33-42 um longae, 11-17 um latae. Rhaphe 
leniter undulata, area axialis et centralis angustissimae. Striae transversae punctatae radiantes, 
20-24 in 10 um. puncta decussata, 24-28 in 10 um. Duae longitudinales areae depressae 1n media 
parte valvae, centralem aream non attingentes. Loculi rectangulares et inaequales, marginibus 
interioribus convexis, majores loculi 2,5 um latae et 4-5 um longae. 


Les valves sont elliptico-lancéolées avec des extrémités faiblement capitées ; le raphé 
est légérement ondulé et les aires axiale et centrale sont tres étroites. De part et d'autre 
du raphé se trouvent deux aires longitudinales médianes déprimées mais qui ne se гассог- 
dent pas au niveau du raphé comme pour M. baldjickiana Grunow. Les ponctuations sont 
arrondies et décussées, 24-28 en 10 um, et les stries transapicales radiales, 20-24 en 10 um. 


Dimensions : longueur apicale 33-44 um, largeur transapieale 11-17 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Type : préparation по 1319. 


Mastogloia testudinea f. rostrata n. f. 
(РІ. П, Ж 


Réf. : M. testudinea Voigt, 1942 : 18, pl. 4, fig. 26, [18]. 


Differt а typo apicibus rostratis. 
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Diffère de Геѕрёсе-їуре par ses apex rostrés. 


Dimensions : longueur apicale 65-74 um, largeur transapicale 22-24 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Type : préparation n? 408. 


Mastogloia gregorii nov. den. 
ЕТ HN 27) 


= Cocconeis splendida Gregory, 1857 : 21, pl. 9, fig. 29, [6]. 


Valvae ellipticae, 40-48 um longae, 32-37 um latae. Hhaphe recta, area axilaris angusta, 
area centralis modice rotundata. Striae transversae punctatae radiantes, 12 in 10 um, puncta decus- 
sata, 13-14 іп 10 um, apud margines breves costas distributa. Loculi rectangulares marginales 
que, inter se aequales, ad apices attingentes, marginibus interioribus convexis, 2-3 loculi in 10 um. 


Les valves sont elliptiques, le raphé est rectiligne, l'aire centrale est petite et arrondie 
et l'aire axiale étroite et bordée раг une rangée de ponetuations alignées. Les ponctuations 
sont arrondies et décussées, 13-14 en 10 um, et forment des stries transapicales faiblement 
radiales, 12 en 10 um. Les ponctuations marginales sont plus petites et s'associent deux à 
deux pour former de courtes rangées de poroides alternés. Les chambres internes sont 


égales, rectangulaires et se continuent jusqu'à l'apex. La bordure interne libre des cham- 
bres est convexe et il y a 2 à 3 chambres en 10 um. 


Dimensions : longueur apicale 40-48 шт, largeur transapicale 32-37 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 


Type : préparation n? 206 b. 

En 1857, GreGory décrivit un Cocconeis qu'il nomma C. splendida et dont il donna 
le dessin d'une seule valve ; cette valve portait un raphé rectiligne. Plus tard Creve (1895 : 
158) 3) mit cette espèce en synonymie avec C. punctatissima Greville (1857 : 8, pl. 3, fig. 1) 
[7T] qui possède un raphé sinueux dont les extrémités distales sont recourbées du même 
cóté. Par la suite, les auteurs ne signaleront dans leurs récoltes que des individus possédant 
un raphé recourbé. Dans nos réccltes, cependant, nous avons, à quatre reprises, observé 
des valves de Wastogloia correspondant à l'espèce décrite par GREGORY : nous avons donc 
été amené à séparer à nouveau les deux espèces réunies par CLEvVE. Pour éviter toute con- 
fusion dans 1а httérature nous avons préféré ne pas conserver le nom spécifique donné 
раг GREGORY et nommer son espèce Mastogloia gregorii. 


Mastogloia punctatissima (Greville) nov. comb. 


(Pl. П, 24; pl. IV, 40-41) 


= ('oceonets punetatissima Greville, 1857 : 8, pl. 3, fig. 1,77. 
= Mastogloia splendida (Gregory) Cleve sensu Cleve. | 


_Valvae elliptico-lanceolatae, 50-170 um longae, 35-130 um latae. Rhaphe sinuosa apicibus 
ad idem latus curvatis. Axialis area sinuosa angustaque, centralis area modice rotundata. Striae 
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transversae punctatae leniter radiantes, 7-8 in 10 um ; puncta decussata, 9 in 10 pm, apud mar- 
ginem ordine duplo disposita inter breves costas. Loculi quadrati, inter se aequales, ad apicibus 
prope attingentes, 2 um lati, marginibus interioribus concavis. 


Les valves sont elhptico-lancéolées, le raphé est sinueux et ses extrémités apicales 
sont recourbées du méme côté. L'aice centrale est moyenne et arrondie, l'aire axiale est 
étroite et bordée par une rangée de pores alignés. Les ponctuations sont décussées, 9 en 
10 um, les stries transversales sont radiales, 7 à 8 en 10 um. La valve porte à sa périphérie 
de courtes cótes siliceuses qui forment des compartiments au fond desquels se trouve une 
double rangée de ponetuations arrondies et décussées. Les chambres internes sont égales 
et se continuent jusqu'à Гарех mais ne se rejoignent pas ; ces chambres ont leur bord interne 
libre paralléle au manteau. Les chambres sont carrées, 2 um de cóté, et non pas rectangu- 
laires comme cela а été souvent figuré en raison de la confusion entre la paroi des chambres 
et des côtes marginales. 


Dimensions : longueur apicale 50-170 шт, largeur transapicale 35-150 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Jupe : préparation n° 418. 


NAVICULA Bory, 1824 


Navicula jaernefeltioides n. sp. 


(PL 111, 33) 


Valvae ellipticae, 23-25 um longae, 10 um latae, rhaphe recta, axialis area angusta. centralis 
area modice lata suborbicularis. Striae transapicales, 12 in 10 um, leniter radiantes in apicibus 
ad lineam mediam perpendiculares. 


Les valves sont elliptiques et le raphé rectiligne ; l'aire axiale est étroite et Paire cen- 
trale est ellipsoïdale et englobe une partie du raphé. Les stries transapicales, 12 en 10 um, 
sont faiblement radiales dans la partie centrale. 


Dimensions : longueur apicale 23-25 um, largeur transapicale 10 um. 
Habitat : marin, lagon de Varrao. 
Type : préparation n? C. 


Navicula lyroides var. sparsipunetata n. var. 


(РІ. II, 25) 


Ref. : N. lyroides Hendey, 1958 : 60, pl. 5, fig. 5, [9]. 


Differt a typo valvis minoribus, striis transversis punctatis distantioribus, 10-11 in 10 um, 
punctis minoribus, 25-28 іп 10 um. 


La variété se différencie de l'espéce-type par sa plus petite taille, par des ponctuations 
i ғ. à UR 
plus petites formant des stries transapicales plus fines et plus espacees : 25 à 28 ponctua- 
tions et 10 à 11 stries transapicales en 10 um. 
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Dimensions : longueur apicale 42-46 um, largeur transapicale 22-24 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Type : préparation n° 437 a. 


PLEUROSIGMA W. Smith, 1853 


Pleurosigma itium n. sp. 


(Pl. I, 5) 


Valvae sigmoideae, 95-105 um longae, 20 um latae, apicibus rotundis. Rhaphe sigmoidea 
apicibus excentrica, axialis area angusta, centralis area parva quadrata. Striae obliquae 13-15 


in 10 um, sub angulo circiter 609 decussatae, striae transapicales 16-19 in 10 um, in apicibus leniter 
convergentes. 


Les valves sont sigmoïdes et ont les extrémités arrondies ; le raphé est sigmoide et 
excentrique à ses extrémités apicales. [гате axiale est étroite et l'aire centrale peu déve- 
loppée et quadrangulaire. Les stries obliques sont au nombre de 13 à 15 en 10 um et sont 
décussées selon un angle de 600 ; les stries transapicales légèrement convergentes aux apex, 


16-19 en 10 um. 


Dimensions : longueur apieale 95-105 um, largeur transapicale 20 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 


Type : préparation n° 492 b. 


Pleurosigma itium var. angulosum n. var. 


(РІ. I, 7) 


Differt a tv 


sd po valvis magis sigmoidea angulatioribusque in medio parte, numere striarum 
in 10 um. | 


La variété se différencie de l'espéce-type par une valve plus sigmoide et plus anguleuse 
dans sa partie médiane ainsi que par une striation plus fine : 14 à 16 stries obliques en 
10 um, 18 à 20 stries transapicales en 10 um. 


Dimensions : longueur apicale 105-120 um, largeur transapicale 20 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 


Type : préparation n? 327. 


Pleurosigma simplex n. sp. 


(PI. I, 43) 


. valvae lanceolatae et angustae, 200 um longae, 13 um latae, apicibus acutis. Rhaphe recta, 
axialis area angustissima, centralis area parva quadrata. Striae obliquae, 24-28 in 10 um, sub 


a O е è m а в е ы 
angulo 50 decussatae, striae transapicales inconspicuae. Circum centralem aream striae distur- 
batae transapicaliter. 
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Les valves sont lancéolées, étroites et les apex très pointus. Le raphé est droit, l'aire 
axiale est très étroite et l’aire centrale est petite et quadrangulaire. Les stries obliques se 
croisent à 600, 24-28 еп 10 um, et les stries transapicales sont peu visibles. Tout autour 
de l'aire centrale Ја striation est perpendiculaire à la ligne médiane et la ponctuation est 
moins dense. 


Dimensions : longueur apicale 200 шт, largeur trausapicale, 13 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Type : préparation по 401. 


Pleurosigma tahitianum n. sp. 


ші, A 6) 


valvae sigmoideae, apicibus rotundis, in medio angulosae, 56 um longae, 16 um latae. Rhaphe 
sigmoidea in apicibus excentrica, axialis area angusta, centralis area quadrata. Striae obliquae, 
15-16 in 10 um, sub angulo 609 decussatae, striae transapicales 17-18 in 10 um. 


Les valves sont sigmoides, anguleuses dans leur partie centrale et arrondies aux extré- 
mités ; l'aire axiale est étroite et l'aire centrale quadrangulaire. Les stries longitudinales, 
15 à 16 en 10 um, se recoupent en faisant un angle de 609 et il v a 17 à 18 stries transapi- 
cales еп 10 um. 


Dimensions : longueur apicale 56 um, largeur transapicale 16 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Гуре : préparation по 437. 


Cette espèce est proche de Pl. dieerse-striatum Meister (1935 : 102, fig. 83) 112 dont 
elle se différencie par les dimensions de la valve, la forme du гарһе et le nombre de stries 


en 10 um. 


Pleurosigma vairaense n. sp. 


(PI. I, 8) 


Valvae elliptico-lanceolatae, leniter sigmoideae, 150 um longae, 21 umflatae. Rhaphe «gr? 
leniter. excentrica apud apices, axialis area angusta, centralis area rodunta. Striae obliquae, 18-20 


in 10 um, sub angulo 609 decussatae, transapicales striae 18-20 in 10 um. 


Les valves sont eliptico-lancéolées et faiblement sigmoides, le raphé est sigmoide et 
légérement excentrique aux apex, l'aire axiale est étroite et l'aire centrale arrondie. Les 
stries obliques, 18 à 20 en 10 um, se recoupent suivant un angle de 600, les stries trans- 
versales sont au nombre de 18 à 20 en 10 um. 


Dimensions : longueur apicale 150 um, largeur transapicale 21 um. 


Type : préparation по 212. 
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SURIRELLA Turpin, 1828 


Surirella simplissima n. sp. 


(Pl. TI, 18) 


Valvae ovatae, 28 um longae, 18 um latae, canaliculae alarum З in 10 um. Zona marginalis 
valvarum leniter undulata, transapicales costae 3 in 10 рт lineam mediam sinuosam attingentes, 
area media nulla. 


Les valves sont cunéiformes, de petite taille, avec une aile striée qui porte 3 canali- 
cules en 10 um. La marge de la valve est légèrement ondulée, les côtes transapicales sont 
alternées à l'exception. des côtes apicales qui sont opposées. L’aire médiane est nulle et 
réduite à une ligne sinueuse entre les cótes. 


Dimensions : longueur apicale 28 um, largeur transapicale 18 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Type : préparation n? 499. 


TRACHYNEIS Cleve, 1894 


Trachyneis velatoides n. sp. 


(PL I, 19) 


Valvae elliptico-lanceolatae apicibus rotundis, 90-115 um longae, 22-25 um latae. Rhaphe 
recta in centrali area ad idem latus leniter curvata. Axialis area angusta, centralis area inaequalis 
modice dilatata. Striae transapicales punctata radiantes, 14-16 іп 10 ит, puncta elongata decus- 
sata, 3-4 in 10 um, cum foramine interno in media parte excepto puncta cireum centralem aream. 


Les valves sont elliptico-lancéolées et les apex sont arrondis. Le raphé est rectiligne 
et ses extrémités proximales sont légèrement recourbées du méme côté sur l'aire centrale. 
l'aire axiale est étroite, l'aire centrale est peu développée et dilatée uniquement du cóte 
mit; Oc à la courbure terminale du raphé. Les ponctuations sont allongées et décus- 
sées, J à ^ en lO um, et portent un foramen interne médian caractéristique, absent des 
ponetuations entourant l'aire centrale : : les ponetuations forment des stries transapicale es 


radiales, 14-16 еп 10 um. 


Dimensions : longueur apicale 90-115 um, largeur transapicale 22-25 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Jupe : préparation n? 343. 
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TRICERATIUM Ehrenberg, 1840 


Triceratium reticulum f. hexagonale n. f, 


(Pl. ІШ, 38) 


Réf. : T. reticulum Ehrenberg, 1844 : 88, [5]. 
T. reticulum f. pentagonum Hustedt, 1930 : 824, fig. 487, 101. 


Differt а typo numere apicis, 6 circum valvam. 


Cette forme se différencie de l'espéce-tvpe par le nombre de ses sommets : 6 sommets 
à la périphérie de la valve. 


Dimensions : diamètre valvaire 60-90 um. 
Habitat : marin, lagon de Vairao. 
Гуре : préparation n° 342. 


En 1970 (p. 249, pl. 1m), nous n'avions fait que signaler cette forme car nous n avions 
observé qu’un seul individu, mais, en raison de son abondance dans certaines récoltes 
postérieures, nous avons créé la forme hexagonale. 


CONCLUSION 


Dans les 48 récoltes effectuées dans les lagons de Faaa et de Vairao, nous avons dénom- 
bré 580 taxons parmi lesquels 42 nouveaux pour la science dont 38 sont décrits ici et 4 
dans un article précédent [15]. Ceci confirme la richesse et la diversité des peuplements 
en diatomées des lagons de Tahiti, et met en évidence la prépondérance qualitative du 
genre Mastogloia (75 taxons). 

Il est remarquable de noter la faible influence de l'océan sur ce peuplement puisque 
les diatomées récoltées n'appartiennent que pour 25 °, au domaine océanique alors que 
la majorité, soit 75 0/, est composée de diatomées benthiques devenues tvcho-planctoniques 
sous l'action de divers facteurs et en particulier des facteurs hvdrodvnamiques. 

La richesse des lagons s'oppose à une relative pauvreté des eaux douces qui ne com- 


portent que trés peu de taxons vraiment intéressants. 
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Gyrosigma 
Gyrosigma 


elegans (15 > 190 um). 
elegans var. ғесиғеит (16 х 1^0 um). 

uneinalum |i 90 vum, 

Gyrosigma inflatum (^8 210 um). 

Pleurosigma tutam 130 100 um). 

Pleurosigma tahitianum (16 99 um). 

Pleurosigma itium var. angulosum (3^ > 120 um). 

Pleurosigma vairaense (21 > 195 ит). 

(ryrosigma reversum (20 > 70 um). 

a, Gyrosigma lanceolatum (20 > 160 umj; b, détail de la valve (20 um de large). 
Gyrosigma gibbosum (20 120 um). 
155 umi. 
Pleurosigma simplex : а, vue générale (12 


| 200 um: ; b, détail de la valve (12 um de large). 
Licmophora pinnulata (22 x 110 um). 
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a et b, Amphiprora quinquegibba (9 х 100 um). 
Gomphonema vaipohense (18 > 70 um). 

Amphora triseriata (41 x 60 um). 

Surirella simplissima (18 28 um). 

(Campylodiscus punctulatoides (80 um de diamètre). 

(C ampylodiscus pseudowallichianus (90 um de diametre). 
Cocconeis vairaensis (14 > 21 um). 

Amphora granulata var. biggibosa (9 > 50 um). 


Amphora grevilleana хат. indentata i11 80 um). 
-a et b, Mastoglora punetatissima (Greville; (^5 60 um). 
. Navicula lyrotdes var. sparstpunelata 123 ^^ um). 


-a et b, Mastoglota lestudinea Y. rostrata |22 >) 65 um). 
- Mastogloia gregoru (32 > 40 um). 


à el b, Mastoglota citroides (11 х 22 um). 
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a et b, Mastoglota aspera £. lanceolata (22 х 42 um). 

a et b, Mastogloia bourrellyana (10 > 43 um). 

a et b, Mastoglota acutiuscula var. var.aensis (11 > 26 m). 
a et b, Mastogloia perfecta (20 х 40 um). 

Navicula jaernefelltotdes (1% 28 um). 

a et b, Mastogloia tautirensis (17 х 42 um). 

a et b, Mastogloia nuiensis (10 х 20 um). 

a et b, Mastogloia pisciculus var. staurophora (22 ` 60 um). 
a et b, Mastogloia grana (9 >x 18 um). 

Triceratium reticulum f. heragonule (^2 um de diamètre). 

a et b, Biddulphia tahitianum (70 um de diametre cingulaire). 
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РЕРТЕӨЖРЕ IV 


^U. -— Махіо оға punctatissima (Gre ville; |, vue générale externe (1 100 |. 

ut. Même spécimen, fort grossissement de Fee x, mettant en évidence Іс raphé et les eotes marginales 
(& 300 x). 

12. — Gyrosigma spathulatum (400 um de long, microscopie photonique). 

A3. —— Guyrosigma spathulatum, autre spécimen, partie intermédiaire montrant une rotation de 1509 
(850 х }. 

ri. Мёте spécimen, extrémité spatulée (1 750 х). 

^». — Même spécimen, partie centrale de la valve (850 x). 

16. - - Même spéeimen, ате centrale et extrémités du raphé 14 300 

T. — Gyrosigma lanceolatum, vue générale interne (33001. 

48. — Même spécimen, fort grossissement de Faire centrale (5 300  ). 

19. - Mème spécimen, fort grossissement de Гарех et du nodule apical (4 800  ). 
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